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  قائمة فتاوى 2

  هل الأعضاء الصناعية تأخذ أحكام الطبيعية ؟

  وليد السعيدان


  
  الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سائل هل الاعضاء الصناعية تأخذ احكام الاعضاء الطبيعية من حيث الغسل والطهارة؟ الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء ان
  -
    
      00:00:00
    
  



  احكام الشرعية المشروعة على الاعضاء انما تخص الاعضاء الاصلية التي خلقها الله عز وجل ابتداء في الانسان وبناء على ذلك فالاعضاء الاصطناعية التي يركبها الانسان لا تأخذ حكم الاعضاء الاصلية الطبيعية
  -
    
      00:00:20
    
  



  بمعنى ان اليد الاصطناعية لا يجب غسلها في الوضوء ولا يجب مسحها في التيمم كذلك. وكذلك الرجل الاصطناعية لا يجب غسلها في الوضوء واذا كان على الرجل الاصطناعية خف فلا يجب على الانسان حال مسح خفيه ان يمسح الخف الذي على الرجل الاصطناعي
  -
    
      00:00:40
    
  



  وكذلك لو ان انسانا اعتدى على يد صناعية فقطعها. فانه لا يجري في قطعها القصاص فلا تقطع يد القاطع وانما نظمنه قيمة ما اتلفه. نظمنه ظمانا مثليا اذا كان لها مثل
  -
    
      00:01:00
    
  



  وان لم يكن لها مثل فنظمنه بالقيمة. وكذلك لو ان الانسان خرق عينا اصطناعية قد الانسان في مكان عينه الاصلية. واعتدل واعتدى انسان عليها فخرقها فاننا لا نجري لا نجري في عينه القصاص لانها عينا اصطناعية وهكذا نقول في سائر الفروع والامثلة. فالاحكام انما تثبت على الاعضاء
  -
    
      00:01:20
    
  



  الاصطناعي الحقيقية الاصلية. وكذلك لو ان انسانا كسر سن انسان وهو من الاسنان التركيبية الاصطناعية ليست من الاسنان التي خلقها الله عز وجل مع الانسان ابتداء فاننا لا يجب علينا ان نكسر سنا الجاني. فلا نطبق عليه قول الله عز وجل
  -
    
      00:01:50
    
  



  والسن بالسن. ولعل الجواب قد اتضحه والله اعلم
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